EIKER ANDRES CORONADO THOMAS 


SOBRE MÍ 


Estudiante de Ingenieria 
Multimeda. 

Me considero una 
persona responsable y 
ordenado,se trabajar en 
equipo. 

Buscando mi primera 
experiencia laboral. 


CONTACTO 
Ro 3016151535 
rel eikerbmxQOgmail.com 


Q calle 65#16b- 
21 Villa 
estadio, Soledad. 


D> EXPERIENCIA LABORAL 


JUNIOR AUN CLIK RADIO 
2024 
Produccion edición de fotos y videos 


B ESTUDIOS 


UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 
2021 - actualidad. 
Ingenieria Multimedia 


CENTRO EDUCATIVO ILSE MARIA 
2009-2018 

Bachiller Comercial. 

SENA 

2019-2020 

Tecnico en diseño e integracion multimedia . 


Y IDIOMA 


Inglés intemedio. 
Español nativo. 


p HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 


Photoshop. Davinci. 
Ilustrador. 
Premiere pro. 


Capcut. 


